

LES ROSES. 


ROSA INERMIS. 

R. germinibus turbinatis; Joliolis glabris subtus glaucescentibus; 
petiolis hirsuto - glandulosis, scabris, infra subaculeatis ; caule iner- 

mi. (N.) 

Voy ez ce volume, page 8, sp. 3, groupe des turbinatce. 

LE ROSIER SANS ÉPINES. 


DESCRIPTION. 

Cet arbrisseau est fun de ceux qui montrent, des premiers, 
leurs fleurs dans nos jardins. II s eléve en un buisson trés-touffu 
á la hauteur de quatre ou cinq pieds. Ses branches, lisses et 
verdátres, sont absolument dépourvues d’aiguillons. Ses feuilles, 
de moyenne largeur, se composent de sept á neuf folióles 
vertes, plus pales en-dessous, glabres sur les deux faces, iné- 
galement dentées, de forme elliptique. Elles sont portees par 
un pétiole légérement rude au toucher, muni de quelques petits 
aiguillons, ayant á sa base deux stipules biíides, un peu den¬ 
tées, glanduleuses en leur bord, dilatées, et non repliées sur 
elles-mémes, comme celles de notre Rosa Hudsoniana, avec 
lequel on pourrait le confondre, parce que celui-ci est égale- 
ment sans aiguillons. Les fleurs, presque toujours solitaires, 
sont disposées á Textrémité des ramuscules qui croissent le 
long des branches principales. Elles sont supportées par des 
pédoncules allongés et couverts de poils roides, surmontés de 
glandes. Le tube du cálice, de forme turbinée, est couvert de 
pareils poils, sur sa partie inférieure seulement. Les divisions 
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